都会で 



- 或は 千 九 百 十六 年の 東京— 



芥川龍之介 



1 

なび ほのほ ぶきみ 

風に 靡いた マッチの 炎 ほど 無気味に も 美しい 青い 

ろ はない。 

二 

如何に 都会 を 愛する か？ 過去の 多い 女 を 愛する 

やうに。 



ひとり あら は わき 

が 一 人、 穴の 中から 半身 を 露した まま、 カンテラ を 側 

へのけ て くれた。 僕 は 小声に 「ありがたう」 と 言った。 

あはれ わけ 

が、 何 か 僕 自身 を憐 みたい 気 もち もない 訣 ではな か 

つた。 

十 

やはん すみ だが は 

夜半の 隅 田 川 は 何度 見ても、 詩人 S.M の 言葉 を 越 

える こと は 出来ない。 —— I 羊羹の やうに 流れて ゐ 

る ご 



十一 

「XX さん、 遊び ませう」 と 云う 子供の 声、 —— あれ 

おし 1 

は 音の 高低 を 示せば、 x x San 〔# 「 a」 は 30 度 位 右上 

がリ u Asot-i-ma siiow 〔# 「show」 は 30 度 位 右上が： To 

である。 あの 音 はいつ まで 残って ゐる かしら。 

十二 

火事 は どこか 祭礼に 似て ゐる。 



(昭和 一 一年 二月) 
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